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直百の二み 


@シャツターボタン 



©ネームプレート取り付け部 
©才ートフォーカス窓 
0ファインダー窓 
©フラッシュ 
©測が:窓 

瓜レンズ（防塵ガラス） 

⑩セルフタイマーランブ 


ネームプレートに 
あなたのお名前を 



同封のネームシートにお名前を記入 
し、カメラ上面のネームプレート取 
イ寸け部に置いて、裏紙をはがしたネ 
ームブレートを上から貼り付けてく 
ださい。 






撮影表示パネル- 


電化 マーク 

フラッシュ AUTO ( 自動発光） マーク （iWTO 
フラッシュ ON マークけ ON 



フイルムカウンター 
無限遠マーク 

セルフタイマーマーク 


フラッシュ OFF マーク （ iOFF ). 


(図はすべての巧晶を点灯状態で示してあります。） 



1 .まず由ミ"，を 1 れてください 


が巧 



電池室カバー開閉ノブをおでつ電池をカメラ底面の表示に合わ 
まみ、 OPEN のち EP 方向に回しせて正しく入れます。 

て、開閉ノブと OPEN 側の•印を * 電地の接点測を奧にして入れて〈だ 
合わせると、電池室カバーがは ct'q 

ずせます。 

カメラに水滴や砂などが付いていたら、 

乾いた布できれいじがいをとしてから、 

詩かに電あ室カバーをはずして< ださ 
い。 

カメラ内部に水滴や砂などが入ると、故 
障の原因になります。 





電池室カバーをはめ、カバーを押 
えながら、 CLOSE の矢が方向に開 
閉ノブを回して開閉ノブと CLOSE 
側の • EP を合わせるとロックさ 
れます。 



パワースイッチを押すと、撮影表 

不 /《ネルに 

4 n ] (電ミ也マーク） 

VAUT 0 (フラッシュ AUTO ) 

G (フイルムカウンター） 

が現われ電源 ON になります。 

* パワースイッチをもラー度巧すと電源 
OFF になります。電源 OFF のときには電 
ミ也 マーク だけ点灯し、他の マークは ミ肖 
灯します。 


~マ> ド-み ,^^ I 

i I 

正常 交換時期 作動停止 


電お交換の時期 

電池が消持して、電池マークが 


2/3白〈なったらお早めに新しい 
電池と交換してください。 

* 使用電あはリチウム電化 2 CR 5:6 V 、 1コ 
です 

* 撮影途中で電ミ也マークが2/3白〈なっ 
たら、最後まで撮影したあと電化を交 
換してください。 

* 万一撮影中に電池マークが点滅したあ 
と白〈なると、シャッターがロックさ 
れます。このときは途中巻き房しをし 
てください。 






2. フイ/レムを 1 れてください 


このカメラは、 DX コードのがいた 
パトローネ入り 35 mm (135) フイル 
ムを使用します。フィルムをカメ 
ラに入れると同時に、使用フィル 
ムの感度 （ I 如2日〜 3200) が自動的 
にセツトされます。 

* DX コードのないフイルムは、すべて 
に025に設定されます。 

* リバーサルカラーフィルム（スライド 
用）は、下表の DX 導入感度（ I 如）と同一 
感度のフィルムをご使用 < ださい。 

* コニカカラー フイルムのご使用をおす 
すめします。 




裏ぶた開放ノブを押しさげ裏ぶ フィルムを入れます。 

たを開けます。 

* カメラに水滴や砂などが付いていたら、 

乾いた布できれいに巧い落としてから、 

裏ぶたを開けて〈ださい。巧部に水滴 
や砂が入るとが障の原因になります。 


使用フイルム感度の 
DX 導入感度 







パトローネ（フイルムの容器）を 
カチッと音がするまで押して入 
れ、フィルムが平らじ出るように 
します。 


スフロケット 1 

フィルムを少し引き出し、先端を 
カメラ内部の先端マーク ■) 
に合わせて、裏ぶたを閉じます。 

* フイルムのパーフオレーシヨン（送り 
ホ）とスプロケット（送り歯車）のかみ 
合わせを確認して〈ださい。 



* フィルム確認窓を見れば、フイルムが 


入っているかどうかわかります。 

























パワースイツチを押すと、フィル 
ムは1枚目の撮影位置まで自動的 
に送られます。 

* に025のフイルム使用の場合は、シャツ 
ターボタンを押してください。 
フイルムが送られていないときは 



フイルムカウンターが C のまま点滅しま 
す。入れ直して〈ださい。 



:しい常え-ぶ 



両手でしっかり持ってカメラぶ 
れを防ぎましよう。カメラ背部を 
頰に当て、両ヒジを軽〈締めると 
安定します。ヒジを開〈とカメラ 
ぶれをしやすくなります。 

* 指の腹でシャツターボタンを静かに巧 
して〈ださい。 


タテ位置のフラッシュ撮影では、 
フラッシュが上になるように構 
えてください。フラッシュを下に 
して発光すると、写真が不自然に 
なります。 

* 指やを髪、ストラップなどが、レンズ 
やオートフォーカス窓、測巧窓、フラ 
ッシュをにやましないように気をつけ 
ましよつ。 










5. いよいよ巧巧です(一 




パワースイツチを押してくださ 
い。電源 ON となり、 4 AUT 0、} (フ 
ィ J レムカ ウンター）が点灯します。 
* 電源 OFF 時には電ミ也 マー クだけが点灯 
しています。 

* 防塵ガラスの巧れにごを意〈ださい。 

もし巧したらきれいに巧き取って < だ 
さし、。 


ピントを合わせたい被写体に才 
-トフオーカスフレームを合わ 
せます。 

日中撮影の距離 



シャッターボタンを半押しする 
と緑ランプが点灯し、自動的にピ 
ントが合います。 

* 録ランプが点滅したときは、被写体が 
巧すぎてピントが合わない警告で、シ 
ャッターがロックされます。 

* 緑ランプと同時にセルフタイマーラン 
プが点 I 灯するので、写される人にも撮 
影のタイミングがわかります。 








シャッターボタンをさらに深〈 
静かに押し込み、シャッターをき 
つてください。 

* 撮影が終わるとフィルムが1コマ自動 
的に送られ、フイルムカウンターの数 
字が1つ進みます。 


別売のパノラマアダプターを取かけてパノラマ撮影が楽しめます 



別売のコニカパノラマアダプターを取付 
ければ、横(織)長のパノラマ画面となり、 
広がりのある風景や長<並んだ集合人物 
などを、ダイナミックに表現できます。 


* 取付け方、はずしち、現像■プリント 
ご巧巧時のを意などは、パノラマアダ 
プターの使用説巧書をごらん〈ださし、 


* 続けて撮影しないときは、パワースイ 
ツチを巧して電源 OFF にして < ださ L 、。 
* 電源 ON のまま巧置しても、約30分後に 
自動的に電源 OFF となります。 


につ 



点線巧が写る範囲の目安です。 

* 巧を撮影をすると写る範囲が下方巧 
じズレますから、構図に余裕をもたせ 
て写してください。 











シャッターボタンを半押しして、 
緑ランプと共に赤ランブが点な 
したら、フラッシュが自動発光し 
ます。 



シャッターボタンをいっぱいに 
押してフラッシュ撮影して〈だ 
さし、。 

* フラッシュ擾影後、ホランプが数秒、間 
点灯した後ミ肖えますが、この間はを電 
中ですから、シャッターはきれません。 


フラッシュ撮影の距離 


1 に0 100 

0.8m ~ 5.0m 

1 ISO 400 1 

0.8m — 10.0 m 


人物をフラッシュ撮影寸る>•さ 

A 一 録ランプ点灯 


室内など暗い巧で人物をフラッシュ撮影 
すると、目がホ〈写ることがあります（赤 
目現象）。これは目の瞳孔が開きフラッシ 
ュ光が網膜に反射するために起きますが、 
写される人により個人差があります。次の 
方まで赤目を減少できます。 

1) ，昭巧のある明るいま巧（新聞が読 
める程度）で撮影します。 

2) 人物に巧づいて撮影します。 






7. 迁が摊 W 



このカメラは、 0. 8 m まで近接して 
撮影できます。 


被写体に近づいて才ートフォー 
カスフレームに入れてくださし、。 
近距離撮影の範囲 




ファインダーの近距離補正マー 
ク内で構図を決め、シャッターを 
きります。 

* クローズアップ補正マークは、撮影距 
離 0.8 m 〜 1 m のときお使い〈ださい。 

* 被写ホを画面中央に置きた<ない場合 
はフォーカスロック擾影をして〈ださ 
い。 


シャッターボタン半押しで緑ラ 
ンプが点滅したときは…… 



-禄ランプ点ミ威 


0.8 m より近すぎてピントが合わない警告 
で、シャッターがロックされます。 

半押しした指をいったん離し、少し離れて 
押し直して〈ださい。 












8. フォーカスロック巧巧 


構図上、人物を画面の端に配置したい撮影 
や、画面の両側に人物がいる撮影など、才 
—トフホーカスフレームから被写体がは 
ずれていると、ピントがバックの風景に合 
つてしまい、人物がぼけてしまいます。こ 
ういうとき、フォーカスロック撮影をすれ 
ば、シャープな写真が写せます。 



ピントを合わせたい被写体にオ シャッターボタンを半押しする 
-トフォーカスフレームを合わ と、緑ランプが点なしてピント位 
せます。 置が固定されます。 

* 録ランプと同時にセルフタイマーラン 
プが点灯します。 

* 半押しした指をシャッターボタンから 
離すと、フォーカスロックは解除され、 
やり直しができます。 

* フォーカスロックと同時に自動露出も 
固定されます。 







半押しのまま希望の構図に決め 
直し、シャッターボタンをいっぱ 
いに押して撮影します。 



オートフォーカスが正し<働き 
に< い被写体 

① 反がしに< い黒いもの 

② 小さいもの細いもの 

③ 発光が 

® 光沢のあるもの 

は測距しに〈いので、同じ明るさで等距離 
の測距しやすいものに向けてフオーカス 
ロックをしてください。 



* ガラス越しの撮影は、オートフオーカ 
スが働かない場合がありますから、同 
に距難のものに向けてフオーカスロッ 
クしてください。 

また、ガラスに密着させても正しい測 
距ができます。 







9 .フイルムのかりごし-ぶ 



フィルムが最後になると、自動的 
に巻き戻しが始まります。 

* フィルムカウンターは、巻き戻しに連 
動して逆算します。 

* 写し終わったフィルムは、お早めに力 
メラ店にお持ちになり、「コニカカラ 
一亩年プリント」とご指定〈ださい。 
美しいカラープリントに仕上ります。 


巻き戻し完了で自動的に停止し 
ます。フィルム枚数計の U の点;威 
を確認した上で裏ぶたを開け、フ 
ィルムを取り出して〈ださい。 

* 裏ぶたを開けるとフィルム巧数計の日 
が一瞬点灯し、電源 OFF になります。 

* フィルムの規定枚数より多<撮影した 
場合には、最後の国面が少し重なるこ 
とがあります。 


途中巻き戻しの方法 
途中巻き戻し （ R ) スィッチをス 
トラップ調整具の突起部で押す 
と、撮影途中のフィルム巻き戻し 
ができます。 

* 巻き戻し後の手 I 旧は、自動巻き戻しの 
場合と同にです。 

















f 口巧 


1•モードスイジチのか宮式 



モードスイツチを押すと、撮影表 
示パネル上に5つのモードが、順 
次表示され循環します。 

去通常は iAUTO になっています。 

* >0 N 、>0 FF 、 〇〇のをモードは固定さ 
れ、一度設定したモードで撮影を続け 
られます。撮影が終わったら一般撮影 
モードに戻しておきましよう。 



* セルフタイマー撮影だ)では、1コマ撮影 
後、一帳撮影モードに自動復帰します。 






フラッシュが常時発光するモー 
ドです。逆光や室内窓隙の人物、 
くもりや日陰の人物を巧るくき 
れいに写します。 


モードスイッチを押して、 t 最影表 
示パネルに 40N を出します。 

被写体に向けてシャッターをき 
れば、明るいところでもフラッシ 
ュが発光します。 

* シャッターボタン半押しで、録ランプ 
と同時にホランプが点灯します。 



3. スローシャッターシンクロ（フラッシュ ON モード) 


40 N モードで夕■夜景をバックに 
人物を写すと、暗い背景も共に明 
るく雰囲気のある写真が写せま 
す。 



モードスイツチを押して、撮影表 
示パネルに4训を出します。 

暗い場巧で被写体に向けてシャ 
ツターをきれば、1/15秒までのス 
口ーシャツターによるフラツシ 
ュ撮影ができます。 

* カメラぶれをしやすいので、=脚をご 
使用〈ださい。 




フラッシュなしの巧(フラッシュ OFF モード) 


フラッシュが発光しないモード 
です。フラッシュ撮影が禁止され 
ている美術館での撮影や、夕景、 
都会の夜景の撮影などにご利用 
ください。 




モードスイッチを押して、撮影表 
示パネルに WFF を出します。 

被写体に向けてシャッターをき 
れば、1/4砂までフラッシュなし 
の自動露出撮影ができます。 

* シャッターボタン半押しでホランブが 
点滅したときは、カメラぶれの晝告で 
す。 



暗くて自動露出が働かないとき 
は、最長2抄の超 スローシャッ タ 
一に 切替わります。口砂バルブ） 

* このときはシャッターボタン半押しで、 
ホランプがゆつ〈り点滅します。 

* 2がバルブは、2がな内であれば、シャ 

ッターボタンを巧している間、シャッ 
夕一が開いたままになります。 

* カメラぶれをしますので、兰脚をご使 
用〈ださい。 





5. 七ルフタイマー巧巧(七ルフタイマーモード) 



モードスイツチを押して、撮影表 
示パネルに cD を出します。 

* セルフタイマーモードにセツトすると、 
> AUTO (フラッシュ自動を光）になりま 
す。 



被写体に向けてシャッターボタ 
ンを押すとセルフタイマーがス 
タートし、約10砂後にシャッター 
がきれます。 

* スタートと同時に、セルフタイマーラ 
ンプが点灯し、シャッターがきれる3 
砂前に点;威に切替わります。 

* 云脚をご使用〈ださい。 



* スタートはカメラのうしろから操作し 
て〈ださい。前からでは近すぎてシャ 
ッターがロックされます。 

* フォーカスロックもできます。 

* 撮影が終わると、一般撮影モードに復 
掃します。続けてセルフタイマー撮影 
をする場合は、セットし直して〈ださ 
い。 

* 作動中にキャンセルしたいときは、パ 
ワースイッチを押して〈ださい。 





を赤 1(^ (ホか窜^ — ド) 


日中の風景撮影や窓ガラス越し 
の明るい遠景撮影にこのモード 
をご使用ください。ピントが無限 
遠に固定され、遠景がシャープに 
写せます。 



モードスイッチを押して、撮影表 
示パネルに00を出し t 最影しま 
す。 

* お限遠モードにセットすると、 
Vauto (フラッシュ自動を光）になりま 
す。 

* 夜景や日を前後の夕景など、暗いとき 
の遠景撮影では、フラッシュなしの擾 
影をして〈ださい。 



ガラス越しの風景を無限遠撮影 一艘撮影 







才ートデート (ォ-トデ-トィ寸のみ) 


このカメラのオートデートは 
2019年12月31日までの日付■時刻 
を記憶し自動的に画面に写し込 
むことができます。 


MODE スイッチ SELECT スイッチ SET スイツチ 


写し込みの位置とバック 
写し込みの位置が明るい場合、白 
い場合は、デート义字がはっきり 
出ないことがありますから、ごま 
意〈ださい。 




表示モードの切替え 

MODE スイッチを押して、年月日、 

日時分、写し込みなしを選びます。 





日付-時刻の修正 



1) MODE スイッチで日付（時分）を表示しま 
す。 

2) SELECT スイッチを巧して、修正する日 
付(時分）を点滅させます。 

3) SET スイッチを押して、日付（時分）を点 
おのまま修正します。 

4) SELECT スイッチを巧すと点滅が点灯と 
なり、一のマークが現われて写し込み 
の状態になります。 


オートデート巧電化の交換 
オートデート用電池として、リチ 
ウム電池 ( CR 2025 ; 3 V ) を使用して 
います。およその交換時期は約4 
年です。 

デート文字が見えにく くなった 
ら、新しい電池と交換してくださ 
し、。 

* 電化交換をは、日付■時刻を修正して 
〈ださい。 


化お 

* 分を修正した後 SELECT スイッチを押す 
と、：が.点滅します。もう一度 SELECT 
スイツチを押して写し込みのげ態にし 
て〈ださい。 

* 秒まで合わせるには、：の点滅時に時報 
に合わせて SET スイッチを押します。 
さらに SELECT スイツチを}申して写し込 
みのが態にしてください。 


電お 交換の方法 







おもなた!策 


おま 

こレンブシャッターま A F を自れ 35— "カメラ 

面面サイズ 

I 24X 36m< 

レンズ 

:コニカレンブ、 35«n F3.5 口巧3巧稱巧）、 

レンプ巧面に防*ガラス 

バワースイツチ 

:■巧 ON で才ートローデイング•シャッターロ 
ック解な•巧 a 活巧、巧30みを目れ的に■巧 
OFF. 電巧巧量マーク«示、 ISOFF でシャ 
ッタ—ロック.電化マーク W 巧の巧 ft;|! (灯. 
セルフタイマーキャンセル 

ンヤツタ— 

:ブログラム電子シャッター、 g 巧レリーズ、 
1/4巧—1/280巧2巧バルブ付 

g. さぶ巧 

:ホか篇ノンスキャンアクティブホ自»魚.ち、 

)• 杉あ囲 -O.Bm— 〇〇、 0.8mW 巧のを巧 B 
ロック（巧ランプ苗ぷ）、フォーカスロック 
巧巧、無巧法ホお巧な 

巧出巧巧 

: cds をホ棄子巧用のブログラム自拓 B 出 n 面 
中央■お斯ホ 

R 出ま RK 困 

: ISO IOO*EV5.5~EVI6.5 

フィルム度* 

:自拓技:ま （ISO 巧— ISO 3200) 

ファインダー 

:アルバダまブライトフレームファインダー、 
才ートフォ-カスフレーム、近を g 痛正マー 
ク、ファインダーわさじ巧ランプ {AE‘AF 口 
ック時ホロ，をを離ロック時,ち«)、ホランプ 
(フラッシュ発光巧、モ充■時点口、化巧な» 
吿時点*) 

フラッシュ 

:手ぶれ巧界のを巧*時に自 to 発ホするフラッ 
シュマチック《構、 a れ拓围 •（ISO 100) 
日. 8m-5.0m 、 堯ホ•巧3か 


モード切咨え：フラッシュ目 to お化、フラッシュ〇んフラッ 


シユ OFF、 セルフタイマーホた、お圾法操お 
の5モードを巧 W、 巧 a バネルじ*示_ 


セルフタイマー 

:■子巧、けか時 W がり0巧、セルフタイマーラ 
ンブが約7か W, ち巧した後の3巧 M お«、を 
中 K な巧巧 

フィルムた巧 

:■わま、バワースイッチでスタートする才一 
卜 □ーディング、 自 i) をさ上げ、フィルム巧 
了で才ートリターン、者き*しな自動伴止、 
を中考さちし巧巧 

フイルムカウンター：巧 g ホ、巧 a バネルに表示 

才ートデート 

:巧占表示まデジタルウォッチ巧度、2019キま 

(デート巧のみ） 

での年ち日、日巧み、写し込みなし、月日キ 
日月キを«示、巧单伍;までな正巧巧 

■'泡巧を 

: 50%フラッシュ発ホのとさ巧が本 
(24 巧} i りフイルム） 

電巧 

:リチウム電化 (2Cft5 :6 V) 1コ、オートデー 
卜用としてリチウム■化 （CR2025:3V) 1コ 

生ま巧水 

:«巧 ’js 巧 a# 級4(防ホお)、 ft ホ•いかなる 
方向からの水の w まををけてもち寒むち響の 
むいもの、な R’300m~500mi の S さでが直 
から180«のお曲じじよろで lOf/min の水 ■ 
を機けのかな表面话1 m ■当たり1み田で5み 
W 上於水 

大きさ•■さ 

:デートな•し l45X79x56m«. 345g (■せ則） 
デート付 145X79X59™*、 350g (> 化削） 


* 上記性能じついては当社試験条件によります。 

* 製品の仕様み截については予告な〈変更することがあります。 













